Józeta Honorata Dach 


żona c. k. mspektora Dyrekcyi Policy! 


przeżywszy lat 55, po długićj i ciężkićj chorobie opatrzona św. Sakramentami, 
w dniu 16 Lipca 1881 przeniosła sie do wieczności. 


Pozostały mąż wraz z czworgiem małoletnich dzieci zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 
w Poniedziałek dnia 15 b. m. o godzinie 5 popołudniu z domu przy ulicy Długiej L. 17 wprost na cmentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


we Wtorek dnia 19 b. m. o godzinie 9 z rana w kościele św. Floryana odprawić się mające. 


W drukarni Związkowej w Krakowie. 


